
II Ml SUB? 01 TENSION? SI INIENDONO EFftTMIt '** 1 PUNTO •OC»Tt) E LA MAS SB CON VOlTMETNO ?0OOO«v/v 
SALVO NOIWONE IN CONIKWO ll CAPACITA Si MHNOONO I" pF C U BESIS'ENJI Unlj?* 

• CONDENSA1DB1 SCAlO COSi CONtBASSCCNHL A - CERAMIC0.O - BOUSTWOLO, O*CJ*M,0 .MCA. 


AVVEHTENZA 

Descriziom. illustrazioni e dali num©rtci contemn! nella presente pubbUca 
z ,on« si miendono tniormativi e non impegoativi, in quanto la Fabbrkta si 
riBeiva modtliche e mtylicramenti nelle propris costruziomi ancho senza pro- 

a/V ‘^ [ a Wost the la ca*a costruttnco Fabbrica Italiana Magnet; MarelH 
declinuno ogni rosponsabilita per incidenli di qualsiaii natura ch© avessero 
a verificarsi tn case rii non corretto uso degli apparecchi o di installation© 
di opparccchi ed anter.ne non esequitu a Tegola d'arte. 
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